Dolphin Club Golden Gate Swims 


1917 to 2023 
Data Compiled by Richard Cooper 

Year Winner Time | Finishers 
1917 Henry “Doc” Koch 26:51 23 
1918 Clarence Kiernan 31:23 18 
1919 Ben Derham 39:26 13 
1920 No Swim — Boat was Late 

1921 Syd Foster 32:40 8 
1922 Syd Foster 26:01 9 
1923 Leo Purcell 30:00 11 
1924 Syd Foster 38:45 13 
1925 Howard McGovern 40:14 12 
1926 George McMillan 25:41 13 
1927 Charlie Sava 27:53 12 
1928 Jack Sieber 36:32 13 
1929 Bill Egan 25:11 19 
1930 Bill Egan 30:15 17 
1931 Buster Olds 22:06 22 
1932 Buster Olds 21:47 22 
1933 Buster Olds 25:35 23 
1934 John McManus 44:13 13 
1935 Dick Rittger 25:53 21 
1936 John McManus 27:32 14 
1937 Jack Reynolds 33:40 25 
1938 Jack Reynolds 28:19 25 
1939 Jack Reynolds 27:26 17 
1940 Jack Reynolds 29:55 19 


1941 Jack Reynolds 24:12 16 
1942-45 | No Swims - WWII 

1946 Jack Reynolds 28:56 15 
1947 Ray Carmassi 26:39 28 
1948 Ray Carmassi 22:36 25 
1949 Ray Carmassi 23:58 28 
1950 Ray Carmassi 30:16 31 
1951 Ray Carmassi 37:45 26 
1952 Bill McIvor 22:15 35 
1953 Bill McIvor 21:41 34 
1954 Bill McIvor 25:25 43 
1955 Bill McIvor 21:12 38 
1956 Don Kane 19:58 51 
1957 Don Kane 31:58 50 
1958 Don Kane 19:48 40 
1959 Don Kane 20:43 33 
1960 Hector Valencia 29:33 33 
1961 Jim Small 26:55 64 
1962 Jim Small 24:04 70 
1963 Jim Baird 20:28 71 
1964 No Swim - Fog 

1965 Ed Duncan 20:43 50 
1966 Ed Duncan 20:59 42 
1967 Ed Duncan 20:34 45 
1968 Ed Duncan 18:42 46 
1969 Ed Duncan 20:44 55 
1970 Ed Duncan 29:41 45 
1971 Ed Duncan n/a n/a 
1972 Ed Duncan 24:15 37 


1973 Mike Garibaldi 21:39 49 
1974 Mike Garibaldi 23:47 38 
1975 Mike Garibaldi 23:47 48 
1976 Mike Garibaldi 20:17 57 
1977 Mike Garibaldi 26:30 64 
1978 Ed Duncan 22:30 85 
1979 Mike Garibaldi 21:58 114 
1980 Mike Garibaldi 21:26 65 
1981 Mike Garibaldi 24:05 64 
1982 Mike Garibaldi 20:55 93 
1983 Mike Garibaldi 18:25 110 
1984 Mike Garibaldi 30:37 89 
1985 Mike Garibaldi 20:14 115 
1986 Mike Garibaldi 19:08 102 
1987 Suzanne Heim 20:21 113 
1988 Suzanne Heim 20:05 102 
1989 Suzanne Heim 20:31 138 
1990 Peter Drino (Slow Day) | 27:52 72 
1990 No Swim — Fog (Fast Day) 

1991 Suzanne Heim 20:22 111 
1992 Liam Hennessey 22:54 119 
1993 Suzanne Heim 20:52 124 
1994 Suzanne Heim 19:28 88 
1995 Suzanne Heim 22:10 89 
1996 John Selmer 20:32 83 
1997 Suzanne Heim 18:44 91 
1998 Becky Fenson 21:50 77 
1999 John Selmer 20:32 79 
2000 Adam Engleskirhen 24:38 59 


2001 Suzanne Heim 21:19 54 
2002 No Swim - Fog 

2003 Neala Kendall 22:30 48 
2004 Todd Walsh 23:35 40 
2005 Suzanne Heim 19:49 43 
2006 Steve Pratt 18:58 56 
2007 Steve Pratt 20:38 49 
2008 Bruckner Chase 33:58 50 
2009 No Swim - Lightning 

2010 Laura Burtch 23:46 45 
2011 Ross Browne & John Selmer | 20:27 54 
2012 Virginie Jabbour 22:11 53 
2013 Brendan Crow 21:07 69 
2014 Jari Salomaa 21:37 70 
2015 Adam Eilath 23:10 73 
2016 Catherine Breed 19:29 83 
2017 Catherine Breed 17:23 104 
2018 Ben Zovickian 21:23 65 
2019 Joby Bernstein 18:54 72 
2020 No Swim — Covid Pandemic 

2021 Catherine Breed 19:36 110 
2022 Joby Bernstein 22:50 53 
2023 Joby Bernstein (shortened) | 15:20 61 


